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Circuit Diagram—Ajax Model TR190A 

AJAX Model TR190A: Six-transistor, M.W. (535-1605 kc/s.), personal receiver with 9-volt (PP3 or 
equivalent) battery. I.F. 470 kc/s. Marketed by Acme Electric Co. (Finsbury) Ltd. 
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